514 ( 86 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Khamharia 


District : Bemetara 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


13 


13 


1.2 


1351pcd 


45 


46 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


50 


49 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


80 


83 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


13 


14 


1.9 


90.0 % 


40 


43 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
| सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100 0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


81 


83 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


85 


3.7 


86 


87 


3.8 


35 


38 


Household level coverage of solid waste management services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

- 100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


22 


23 


4.2 


0 


5 


5.1 


2 


5.2 


7 


5 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 

X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.9 - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 87 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kharod 


District : JanjgirChampa 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


29 


30 


1.2 


1351pcd 


58 


59 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


55 


53 


1.5 


24 hours 


33 


3.5 


1.6 


80.0 % 


75 


80 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


25 


28 


1.9 


90.0 % 


65 


68 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


5 


6 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


.100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


29 


30 


3.7 


80.0 % 


83 


85 


3.8 


90.0 % 


47 


49 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
| जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचपन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


67 


68 


4.2 


0.0 % 


1 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


2 


5.2 


0.0 % 


0 


2 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24X7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW işbased on extent of MSW recovered in a city ; 
NANot Applicable , N.D - No Data 


514 ( 88 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kharora 


District : Raipur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


56 


57 


1.2 


1351pcd 


65 


66 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


18 


17 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80,0 % 


93 


95 


1.7 


100.0 % 


79 


100 


1.8 


100.0 % 


94 


95 


1.9 


90.0 % 


85 


88 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


7 


8 


2.8 


80.0 % 


98 


99 


2.9 
F 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


72 


74 


3.7 


80.0 % 


99 


100 


3.8 


90.0 % 


92 


95 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


2 


4 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


2 


5.2 


0.0 % 


2 


1 


6 


6.1 


| Coverage of Water Supply ( 24X7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : UMB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
NA Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 89 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kharsia 


District : Raigarh 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


56 


57 


1.2 


1351pcd 


98 


100 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


25 


23 


1.5 


24 hours 


3.5 


3.5 


1.6 


80.0 % 


81 


83 


1.7 


100.0 % 


88 


100 


1.8 


100.0 % 


10 


12 


1.9 


90.0 % 


51 


53 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2 


4 


2.8 


80.0 % 


97 


99 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


ليبيا 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3,6 


50 


53 


3.7 


96 


98 


3.8 


45 


48 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100 0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

- 100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

00 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


71 


73 


4.2 


0 


5 


5.1 


1 


1 


5.2 


74 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


1 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Khongapani 


District : Koriya 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


0 


0 


1.2 


1351pcd 


2 


3 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


97 


96 


1.5 


24 hours 


0.0 


0.0 


1.6 


80.0 % 


100 


100 


1.7 


100.0 % 


ND 


100 


1.8 


100.0 % 


3 


1.9 


90.0 % 


NA 


NA 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


26 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


1 


- 


2.8 


80.0 % 


90 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


55 


57 


3.7 


100 


100 


Household level coverage of solid waste management services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

* 80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
| जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) , 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना 

0.0 % 


3.8 


2 


5 


4 


4.1 


44 


4.2 


0 


0 


5 


5.1 


0 


1 


5.2 


24 


1 


6 


ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
6.1 

100.0 % 

100 

100 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 
Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific 
disposal of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; SLB data excludes the water supply service provided by south 
eastern coalfield limited ( SECL ) . 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kirandul 


District : DakshinBastarDantewada 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


49 


50 


1.2 


1351pcd 


88 


90 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


20 


18 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


96 


99 


1.7 


100.0 % 


99 


100 


1.8 


100.0 % 


31 


35 


1.9 


90.0 % 


44 


50 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मत निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100 0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2 


3 


2.8 


80.0 % 


92 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


23 


28 


3.7 


80.0 % 


99 


100 


3.8 


90.0 % 


45 


50 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जत भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


73 


75 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


5.2 


0.00 


5 


3 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : UVB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSy is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A , Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kirodimalnagar 


District : Raigarh 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


12 


13 


1.2 


1351pcd 


42 


43 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


55 


54 


1.5 


24 hours 


3.0 


3.0 


1.6 


80.0 % 


83 


85 


1.7 


100.0 % 


98 


100 


1.8 


100.0 % 


12 


14 


1.9 


90.0 % 


98 


100 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
| सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2.8 


80.0 % 


87 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


131 


132 


3.7 


80.0 % 


92 


95 


3.8 


90.0 % 


35 


38 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
| जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


19 


20 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


6 


3 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kondagaon 


District : Kondagaon 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


50 


51 


1.2 


1351pcd 


106 


107 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


33 


32 


1.5 


24 hours 


5.0 


5.0 


1.6 


80 0 % 


100 


100 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


27 


29 


1.9 


900 % 


81 


84 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग . की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100,0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2 


3 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


49 


50 


3.7 


80.0 % 


80 


83 


3.8 


90.0 % 


45 


48 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


70 


71 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


2 


5.2 


0.0 % 


18 


1 


6 


6.1 


| Coverage of Water Supply ( 24X7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Konta 


District : Sukma 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


39 


40 


1.2 


1351pcd 


92 


93 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


39 


38 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


91 


94 


1.7 


100.0 % 


81 


100 


1.8 


100.0 % 


45 


48 


1.9 


90.0 % 


77 


79 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100 0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


3 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80 0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


86 


88 


3.7 


80.0 % 


86 


89 


3.8 


90.0 % 


44 


48 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
-जल भराव के क्षेत्र 

WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
| जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


32 


33 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


10 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


-100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Koora 


District : Raipur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


2 


3 


1.2 


1351pcd 


38 


39 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


54 


53 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


84 


86 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


11 


14 


1.9 


90.0 % 


100 


100 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage 

of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क कीसंग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


7 


8 


2.8 


80.0 % 


97 


98 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100,0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


38 


41 


3.7 


80.0 % 


84 


86 


3.8 


90.0 % 


60 


63 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्धकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / icoding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


100.0 % 


0 


1 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


2 


1 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 96 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Korba 


District : Korba 


Municipal Corporation 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


68 


70 


1.2 


1351pcd 


112 


113 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


33 


32 


1.5 


24 hours 


4.0 


40 


1.6 


80.0 % 


97 


98 


1.7 


100,0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


47 


50 


1.9 


90.0 % 


45 


49 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 

में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


99 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


21 


24 


3.7 


100 


100 


3.8 


50 


55 


Household level coverage of solid waste management services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100,0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / ilooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
| जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


# 


19 


22 


4.2 


o 


5 


5.1 


0 


3 


5.2 


45 


20 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kota 


District : Bilaspur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


55 


56 


1.2 


1351pcd 


83 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


32 


1.5 


24 hours 


4.0 


1.6 


80.0 % 


87 


90 


1.7 


100.0 % 


86 


100 


1.8 


100.0 % 


23 


26 


1.9 


90.0 % 


53 


56 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


91 


93 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


17 


3.7 


80,0 % 


89 


93 


3.8 


90.0 % 


27 


31 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


18 


20 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


N 


5.2 


0.0 % 


9 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kotba 


District : JashpurNagar 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


23 


24 


1.2 


135 1pcd 


66 


71 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


51 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


93 


98 


1.7 


100.0 % 


98 


100 


1.8 


100.0 % 


17 


18 


1.9 


90.0 % 


35 


40 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


2.8 


80.0 % 


89 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3,6 


29 


31 


3.7 


98 


99 


3.8 


69 


75 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100 0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
| जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


11 


13 


4.2 


0 


5 


5.1 


0 


N 


5.2 


0 


5 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 99 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kumhari 


District : Durg 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


33 


34 


1.2 


135 / pod 


65 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


37 


36 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


99 


100 


1.7 


100.0 % 


95 


100 


1.8 


100.0 % 


41 


1.9 


90 0 % 


31 


35 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जत आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


العيا 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20 0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


99 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


64 


66 


3.7 


80.0 % 


100 


100 


3.8 


90.0 % 


27 


30 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


2 


4.2 


0.0 % 


2 


5 


5.1 


0.0 % 


3 


5.2 


0.0 % 


7 


5 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 100 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


+ 


Name of Municipality : -Kunkuri 


District : JashpurNagar 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


100.0 % 


44 


1.2 


1351pcd 


112 


113 


1.3 


100,0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


40 


39 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


82 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


32 


33 


1.9 


90.0 % 


40 


43 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100 0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


4 


4 


2.8 


80.0 % 


89 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


-100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


27 


29 


3.7 


80.0 % 


91 


93 


3.8 


90.0 % 


82 


83 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


18 


19 


4.2 


0.0 % 


0 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


6 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 101 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kurud 


District : Dhamtari 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


41 


42 


1.2 


1351pcd 


88 


89 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


28 


27 


1.5 


24 hours 


5.0 


5.0 


1.6 


80.0 % 


91 


93 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


90 


93 


1.9 


90.0 % 


64 


67 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
| सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


41 


3.7 


80.0 % 


99 


100 


3.8 


90.0 % 


44 


48 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे प्रथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


9 


10 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


0 


1 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 102 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Kusmi 


District : Balrampur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


12 


14 


1.2 


1351pcd 


35 


37 


1.3 


100,0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


44 


42 


1.5 


24 hours 


1.0 


1.0 


1.6 


80.0 % 


93 


95 


1.7 


100.0 % 


97 


100 


1.8 


100.0 % 


25 


30 


1.9 


90.0 % 


69 


75 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
| Extent of non revenue water ( NRW ) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2,5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2 


3 


2.8 


80.0 % 


91 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3,6 


100.0 % 


44 


50 


3.7 


80.0 % 


89 


93 


3.8 


90 0 % 


57 


61 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


40 


42 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


0 


1 


6 


6,1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 . 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Lailunga 


District : Raigarh 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


100.0 % 


42 


1.2 


1351pcd 


96 


97 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


22 


21 


1.5 


24 hours 


6.0 


6.0 


1.6 


80,0 % 


92 


95 


1.7 


100.0 % 


97 


100 


1.8 


100.0 % 


6 


9 


1.9 


90.0 % 


68 


70 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जत की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


95 


97 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


56 


58 


3.7 


90 


92 


3.8 


25 


28 


Household level coverage of solid waste management services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

180.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


12 


4.2 


1 


0 


5 


5.1 


1 


1 


5.2 


6 


1 


6.1 


| Coverage of Water Supply ( 24X7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Lakhanpur 


District : Surguja 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


55 


56 


1.2 


135 Ipod 


124 


125 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


30 


29 


1.5 


24 hours 


6.0 


6.0 


1.6 


800 % 


93 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


80 


85 


1.9 


90.0 % 


24 


26 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज मे लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


3 


5 


2.8 


80 0 % 


86 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


62 


65 


3.7 


94 


95 


3.8 


39 


Household level coverage of solid waste management services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
| जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


25 


26 


4.2 


0 


5 


5.1 


1 


1 


5.2 


15 


12 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 

X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


+ 


Name of Municipality : -Lawan 


District : Baloda Bazar 


Nagar Panchayat 


' स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


39 


40 


1.2 


1351pcd 


49 


50 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


28 


26 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80,0 % 


90 


92 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


28 


30 


1.9 


90.0 % 


52 


54 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100,0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


93 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


الا 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


اليا 


to 


100.0 % 


66 


67 


3.7 


80.0 % 


92 


93 


3.8 


90.0 % 


25 


28 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / ilooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


E 


4.1 


100.0 % 


40 


4.2 


0.0 % 


2 


o 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


2 


5.2 


0.0 % 


0 


2 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Lormi 


District : Mungeli 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


46 


47 


1.2 


1351pcd 


118 


119 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


39 


37 


1.5 


24 hours 


6.0 


6.0 


1.6 


80.0 % 


100 


100 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


29 


33 


1.9 


90.0 % 


49 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपतब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


95 


96 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


-100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


34 


36 


3.7 


80.0 % 


99 


100 


3.8 


90.0 % 


34 


39 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


7 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


11 


2 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


** 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Magarlod 


District : Dhamtari 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


28 


29 


1.2 


1351pcd 


78 


79 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


47 


46 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


800 % 


90 


93 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


15 


18 


1.9 


900 % 


71 


75 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
| Externt of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


13 


14 


2.8 


80.0 % 


60 


80 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


97 


3.7 


80.0 % 


98 


99 


3.8 


90.0 % 


42 


48 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


100.0 % 


17 


19 


4.2 


0.0 % 


2 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


2 


5.2 


0.0 % 


11 


3 


6 


6.1 


| Coverage of Water Supply ( 24X7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Mahasamund 


District : Mahasamund 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


72 


73 


1.2 


1351pcd 


113 


114 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


26 


25 


1.5 


24 hours 


3.0 


3.0 


1.6 


800 % 


90 


1.7 


100.0 % 


85 


100 


1.8 


100.0 % 


23 


28 


1.9 


90.0 % 


53 


60 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


86 


92 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


-100.0 % 


100 


100 


3 : 4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


32 


35 


3.7 


80.0 % 


98 


100 


3.8 


90.0 % 


50 


53 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / ilooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


13 


15 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


0 


2 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A. 

- Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Malhar 


District : Bilaspur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


27 


28 


1.2 


1351pcd 


45 


46 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


44 


43 


1.5 


24 hours 


20 


2.0 


1.6 


80.0 % 


72 


80 


1.7 


100.0 % 


94 


100 


1.8 


100.0 % 


32 


33 


1.9 


90.0 % 


45 


47 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100,0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100,0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


4 


2.8 


80.0 % 


72 


80 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


- 100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


39 


42 


3.7 


80.0 % 


83 


85 


3.8 


90.0 % 


42 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओ का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्धकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


. 


4.1 


100.0 % 


19 


20 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0 0 % 


0 


5 


5.2 


0.0 % 


9 


० 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Mana - Camp 


District : Raipur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


19 


20 


1.2 


1351pcd 


58 


60 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


51 


50 


1.5 


24 hours 


1.0 


1.0 


1.6 


80.0 % 


95 


96 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


46 


50 


1.9 


90.0 % 


30 


40 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


1 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


24 


25 


3.7 


80.0 % 


82 


84 


3.8 


90.0 % 


52 


56 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) , 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


0 


2 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


0 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Manedragrah 


District : Koriya 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


80 


81 


1.2 


1351pcd 


112 


113 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


25 


24 


1.5 


24 hours 


1.5 


1.5 


1.6 


80.0 % 


98 


99 


1.7 


100.0 % 


99 


100 


1.8 


100.0 % 


21 


24 


1.9 


90.0 % 


64 


69 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply 

connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
| प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


1 


2.8 


80.0 % 


96 


98 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


38 


40 


3.7 


80.0 % 


98 


99 


3.8 


90.0 % 


51 


55 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्धकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging iooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


61 


63 


4.2 


0.0 % 


2 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


2 


5.2 


0.0 % 


18 


5 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable N.D - No Data 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Maro 


District : Bemetara 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


15 


16 


1.2 


1351pcd 


49 


51 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


39 


38 


1.5 


24 hours 


20 


2.0 


1.6 


80.0 % 


86 


89 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


100.0 % 


27 


30 


1.9 


90.0 % 


33 


38 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
| जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जत प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मत जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
| मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


5 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80 0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


141 


142 


3.7 


80.0 % 


80 


83 


3.8 


90.0 % 


6 


10 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिए कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


80 


81 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


2 


5.2 


0.0 % 


0 


1 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


. 


Name of Municipality : -Mungeli 


District : Mungeli 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


83 


84 


1.2 


1351pcd 


112 


113 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20 0 % 


18 


17 


1.5 


24 hours 


6.0 


6.0 


1.6 


80.0 % 


97 


98 


1.7 


100.0 % 


97 


100 


1.8 


100.0 % 


18 


20 


1.9 


900 % 


30 


34 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non reverlue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मत निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


- 


2.8 


80,0 % 


93 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100 0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


24 


25 


3.7 


80.0 % 


99 


100 


3.8 


90 0 % 


30 


33 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
| Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging ilooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


33 


35 


4.2 


0.0 % 


2 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


5.2 


0.0 % 


8 


4 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Nagari 


District : Dhamtari 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


32 


32 


1.2 


1351pcd 


80 


85 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


26 


25 


1.5 


24 hours 


20 


20 


1.6 


80 0 % 


89 


92 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


48 


50 


1.9 


90.0 % 


38 


43 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
| मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100,0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


10 


11 


2.8 


80.0 % 


89 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


100 


100 


3.2 


100 


100 


+ 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


92 


93 


3.7 


87 


90 


3.8 


30 


40 


Household level coverage of solid waste management services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

- 100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


11 


4.2 


0 


0 


5 


5.1 


2 


5.2 


7 


5 


6 


6.1 


| Coverage of Water Supply ( 24X7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 115 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Nai - Ledri 


District : Koriya 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


0 


1.2 


1351pcd 


21 


22 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


93 


92 


1.5 


24 hours 


0.0 


0.0 


1.6 


80.0 % 


90 


94 


1.7 


100.0 % 


93 


100 


1.8 


100.0 % 


41 


43 


1.9 


90.0 % 


NA 


NA 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
| Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage 

of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2.8 


80.0 % 


B8 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


49 


53 


3.7 


89 


93 


3.8 


14 


20 


Household level coverage of solid waste management services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80,0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) , 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना 

0.0 % 
( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


72 


73 


4.2 


0 


0 


5 


5.1 


0 


0 


5.2 


18 


3 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific 
disposal of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; SLB data excludes the water supply service provided by south 
eastern coal field limited ( SECL ) . 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Narayanpur 


District : Narayanpur 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


42 


43 


1.2 


1351pcd 


63 


64 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


27 


26 


1.5 


24 hours 


4.0 


1.6 


80.0 % 


80 


82 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


81 


82 


1.9 


90.0 % 


82 


83 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
| मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


91 


93 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3,6 


89 


90 


3.7 


98 


99 


3.8 


33 


37 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80 0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90,0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER RVESTING 


4.1 


72 


73 


4.2 


0 


5 


5.1 


2 


5.2 


10 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Narharpur 


District : UttarBastarKanker 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


तक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


55 


56 


1.2 


1351pcd 


108 


109 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


59 


58 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


83 


85 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


23 


26 


1.9 


90.0 % 


44 


48 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जत आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मत जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मत जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Eficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


5 


6 


2.8 


80.0 % 


91 


93 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


32 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


- 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


18 


20 


3.7 


80.0 % 


83 


85 


3.8 


90.0 % 


74 


76 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


10 


11 


4.2 


00 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


3 


2 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Nawagarh 


District : Bemetara 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


9 


1.2 


1351pcd 


23 


24 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


45 


43 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80,0 % 


83 


85 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


28 


30 


1,9 


90.0 % 


58 


60 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओ की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100 0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2.8 


80.0 % 


96 


98 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


* 100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


146 


147 


3.7 


80.0 % 


90 


92 


3.8 


90.0 % 


49 


51 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WAT BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


66 


67 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


3 


5.2 


0.0 % 


5 


2 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 119 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Nawagarh 


District : JanjgirChampa 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


स्तरांक 


लक्ष्य 2020-21 


1 


100.0 % 


8 


9 


1.1 


1351pcd 


65 


66 


1.2 


100 0 % 


NA 


NA 


1.3 


20.0 % 


57 


56 


1.4 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.5 


80.0 % 


91 


94 


1.6 


100.0 % 


82 


1.7 


100 


100.0 % 


20 


24 


1.8 


90.0 % 


26 


30 


1.9 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
| जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0 % 


100 


100 


2.1 


100.0 % 


0 


2.2 


0 


100.0 % 


NA 


NA 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


20.0 % 


NA 


2.6 


NA 


100.0 % 


0 


2.7 


2 


80,0 % 


78 


B0 


2.8 


90.0 % 


NA 


2.9 


NA 


100 


100.0 % 


3.1 


100 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


3.2 


100 


.100.0 % 


100 


3.3 


100 


80.0 % 


100 


3.4 


100 


100.0 % 


100 


3.5 


100 


100.0 % 


24 


25 


3.6 


80.0 % 


92 


3.7 


95 


90.0 % 


80 


84 


3.8 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / ilooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


100.0 % 


11 


12 


4.1 


0.0 % 


0 


4.2 


0 


5 


0.0 % 


0 


5.1 


4 


0.0 % 


0 


5.2 


N 


6 


100.0 % . 


100 


100 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Naya Baradwar 


District : JanjgirChampa 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


55 


56 


1.2 


135 Ipod 


85 


86 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20 0 % 


33 


31 


1.5 


24 hours 


4.0 


1.6 


80.0 % 


82 


85 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


15 


17 


1.9 


90.0 % 


39 


43 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
| मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


3 


4 


2.8 


80.0 % 


89 


91 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


* 100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


9 


11 


3.7 


80.0 % 


97 


3.8 


90 0 % 


59 


63 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


86 


87 


4.2 


0.0 % 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


0 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 121 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pakhanjur 


District : UttarBastarKanker 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


9 


10 


1.2 


1351pcd 


55 


56 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20 0 % 


63 


62 


1.5 


24 hours 


40 


1.6 


80.0 % 


86 


87 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


32 


33 


1.9 


90.0 % 


64 


65 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जत प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100 0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


4 


5 


2.8 


80.0 % 


97 


98 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


, 100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


29 


32 


3.7 


80.0 % 


90 


93 


3.8 


90.0 % 


25 


27 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपविष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100,0 % 


31 


32 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


1 


5.2 


0.0 % 


9 


N 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 122 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Palari 


District : BalodaBazar 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


28 


29 


1.2 


1351pcd 


74 


75 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


46 


45 


1.5 


24 hours 


3.0 


3.0 


1.6 


80.0 % 


90 


94 


1.7 


100.0 % 


98 


100 


1.8 


100.0 % 


60 


1.9 


90 0 % 


36 


39 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


4 


2.8 


80.0 % 


82 


85 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


49 


51 


3.7 


80.0 % 


79 


80 


3.8 


90.0 % 


46 


49 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


29 


30 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


2 


5.2 


0.0 % 


8 


5 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 . 


514 ( 123 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pali 


District : Korba 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


40 


42 


1.2 


1351pcd 


95 


96 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


26 


25 


1.5 


24 hours 


3.0 


3.0 


1.6 


80.0 % 


91 


93 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100 0 % 


19 


21 


1.9 


90.0 % 


55 


59 


N 


WATER SUPPLY SERVICES 

जत आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
| गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


97 


98 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


55 


59 


3.7 


80.0 % 


98 


99 


3,8 


90.0 % 


53 


56 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


28 


30 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


8 


0 


in 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 124 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pandariya 


District : Kabeerdham 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


64 


65 


1.2 


1351pcd 


79 


80 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


24 


23 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


e0 


85 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


71 


74 


1.9 


90.0 % 


51 


55 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


1 


2.8 


80.0 % 


90 


93 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


56 


58 


3.7 


87 


90 


3.8 


36 


39 


Household level coverage of solid waste management services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100,0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


17 


18 


4.2 


0 


5 


5.1 


1 


2 


5.2 


4 


5 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 , 


514 ( 125 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pandatarai 


District : Kabeerdham 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


100.0 % 


23 


24 


1.2 


1351pcd 


49 


51 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


40 


39 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80 0 % 


85 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


32 


35 


1.9 


90.0 % 


58 


60 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


1 


2.8 


80.0 % 


89 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


91 


92 


3.7 


83 


84 


3.8 


29 


31 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
| Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


23 


24 


4.2 


0 


0 


5 


5.1 


0 


1 


5.2 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 126 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Parpondi 


District : Bemetara 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


56 


57 


1.2 


1351pcd 


118 


120 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


30 


27 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80,0 % 


89 


95 


1.7 


100.0 % 


97 


100 


1.8 


100.0 % 


27 


30 


1.9 


90.0 % 


54 


60 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जत प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
| मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2 


2 


2.8 


80.0 % 


83 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


18 


23 


3.7 


89 


90 


3.8 


Household level coverage of solid waste management services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

- 100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100 0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES . REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


39 


45 


4 


4.1 


0 


2 


4.2 


5 


5.1 


2 


5.2 


0 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 127 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Patan 


District : Durg 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


27 


28 


1.2 


1351pod 


91 


92 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


26 


25 


1.5 


24 hours 


1.0 


1.0 


1.6 


80.0 % 


98 


100 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


19 


21 


1.9 


90.0 % 


89 


92 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100 0 % 


0 


0 


2.3 


100 0 % 


NA 


NA 


2.4 


100 0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


6 


7 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90 0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


56 


58 


3.7 


80.0 % 


100 


100 


3.8 


90.0 % 


88 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिए कचरे की संकलन क्षमता 

of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


100.0 % 


0 


2 


4.2 


0.0 % 


0 


० 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


2 


5.2 


0.0 % 


13 


4 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 128 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pathalgaon 


District : JashpurNagar 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


34 


35 


1.2 


1351pcd 


79 


80 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


34 


33 


1.5 


24 hours 


7.0 


8.0 


1.6 


80.0 % 


95 


98 


1.7 


100.0 % 


97 


100 


1.8 


100.0 % 


27 


30 


1.9 


90.0 % 


55 


60 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage 

of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80 0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


16 


20 


3.7 


80.0 % 


94 


98 


3.8 


90.0 % 


41 


50 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


14 


16 


4.2 


0.0 % 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


2 


5.2 


0.0 % 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 129 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pathariya 


District : Mungeli 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


38 


39 


1.2 


1351pcd 


109 


110 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


26 


25 


1.5 


24 hours 


5.0 


5.0 


1.6 


80.0 % 


99 


100 


1.7 


100.0 % 


82 


100 


1.8 


100.0 % 


24 


28 


1.9 


90.0 % 


76 


80 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage man 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100,0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


6 


7 


2.8 


80.0 % 


98 


99 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


64 


66 


3.7 


80.0 % 


98 


100 


3.8 


90.0 % 


38 


42 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जत - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


7 


4.2 


0.0 % 


5 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


3 


0 


6 


6.1 


| Coverage of Water Supply ( 24X7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 130 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pendra 


District : Bilaspur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


45 


46 


1.2 


1351pcd 


95 


96 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


28 


27 


1.5 


24 hours 


4,0 


1.6 


80.0 % 


85 


87 


1.7 


100.0 % 


92 


100 


1.8 


100.0 % 


29 


31 


1.9 


90.0 % 


51 


55 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
| मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage 

of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


99 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


* 100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


45 


48 


3.7 


80.0 % 


99 


100 


3.8 


90.0 % 


23 


27 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


18 


19 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


1 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 131 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pipariya 


District : Kabeerdham 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


53 


54 


1.2 


1351pcd 


107 


108 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


25 


23 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


91 


95 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


71 


75 


1.9 


90.0 % 


63 


65 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage 

of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


-100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


58 


60 


3.7 


80.0 % 


86 


90 


3.8 


90.0 % 


20 


30 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपविष्ट कचरे का पृथ्धकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / fooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
| जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


45 


46 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


5 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 132 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pithora 


District : Mahasamund 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


तक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


50 


51 


1.2 


1351pcd 


134 


135 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


27 


26 


1.5 


24 hours 


2.0 


1.6 


80.0 % 


66 


80 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


31 


34 


1.9 


90.0 % 


26 


30 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


1 


2.8 


80.0 % 


89 


92 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100,0 % 


19 


21 


3.7 


80.0 % 


89 


92 


3.8 


90.0 % 


22 


26 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
| एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


19 


20 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


4 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 133 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pratappur 


District : Surajpur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


22 


23 


1.2 


1351pcd 


79 


80 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


68 


65 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


93 


95 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


28 


32 


1.9 


90.0 % 


34 


45 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100,0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


6 


7 


2.8 


80.0 % 


98 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


64 


68 


3.7 


80.0 % 


98 


99 


3.8 


90,0 % 


47 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


24 


25 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


2 


1 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 134 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Premnagar 


District : Surajpur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


2 


5 


1.2 


1351pcd 


54 


56 


1.3 


100 0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


74 


70 


1.5 


24 hours 


20 


2.0 


1.6 


80.0 % 


95 


98 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


10 


12 


1.9 


90.0 % 


NA 


NA 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


11 


12 


2.8 


80.0 % 


92 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


58 


63 


3.7 


80.0 % 


94 


98 


3.8 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कच्चरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging ilooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


90 0 % 


24 


30 


4 


100.0 % 


15 


17 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


IN 


5.2 


0.0 % 


0 


1 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 135 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Pusaur 


District : Raigarh 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


61 


62 


1.2 


1351pcd 


110 


111 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


63 


62 


1.5 


24 hours 


3.0 


3.0 


1.6 


80.0 % 


97 


98 


1.7 


100.0 % 


97 


100 


1.8 


100.0 % 


23 


25 


1.9 


90.0 % 


31 


38 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मत जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


1 


2.8 


80.0 % 


93 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


16 


18 


3.7 


80.0 % 


97 


99 


3.8 


90.0 % 


53 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / looding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


58 


4.1 


-100.0 % 


92 


93 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


3 


1 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Rahaud 


District : JanjgirChampa 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


तक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


12 


13 


1.2 


1351pcd 


55 


57 


1.3 


100 0 % 


NA 


NA 


20.0 % 


46 


1.5 


24 hours 


4,0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


82 


85 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


16 


19 


1.9 


90.0 % 


70 


74 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जत की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2.8 


80.0 % 


80 


85 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


55 


58 


3.7 


80.0 % 


100 


100 


3.8 


90.0 % 


39 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


42 


4 


4.1 


100.0 % 


29 


31 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


2 


5.2 


0.0 % 


0 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Raigarh 


District : Raigarh 


Municipal Corporation 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


44 


45 


1.2 


1351pcd 


111 


112 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


27 


26 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


95 


97 


1.7 


100.0 % 


97 


100 


1.8 


100.0 % 


27 


30 


1.9 


90.0 % 


96 


98 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
| गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100 0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


2 


ग 


2.8 


80.0 % 


95 


98 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


35 


38 


3.7 


80 0 % 


95 


98 


3.8 


90.0 % 


50 


54 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


45 


48 


4.2 


00 % 


4 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


7 


5.2 


0.0 % 


145 


30 


01 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 138 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 , 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Raipur 


District : Raipur 


Municipal Corporation 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


50 


53 


1.2 


1351pcd 


79 


83 


1.3 


100.0 % 


11 


1.4 


20.0 % 


48 


1.5 


24 hours 


3.0 


3.0 


1.6 


80 0 % 


61 


80 


1.7 


100.0 % 


97 


100 


1.8 


100.0 % 


31 


35 


1.9 


90.0 % 


77 


81 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


21 


24 


2.8 


80.0 % 


92 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


42 


48 


3.7 


80.0 % 


50 


80 


3.8 


90 0 % 


61 


67 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


100 0 % 


39 


43 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


2 


5 


5.2 


0.0 % 


251 


20 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 139 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Rajim 


District : Gariyaband 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


20 


21 


1.2 


1351pcd 


48 


49 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


50 


49 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


94 


95 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


32 


35 


1.9 


90.0 % 


61 


65 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की मुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


96 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


37 


39 


3.7 


80.0 % 


97 


98 


3.8 


90.0 % 


30 


33 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रयकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में तागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


9 


10 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0,0 % 


0 


5.2 


0.0 % 


5 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Rajnandgaon 


District : Rajnandgaon 


Municipal Corporation 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


79 


80 


1.2 


1351pcd 


123 


124 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


18 


17 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80 0 % 


95 


98 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100,0 % 


31 


35 


1.9 


90.0 % 


50 


55 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


2 


2.8 


80.0 % 


96 


98 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


-100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


47 


49 


3.7 


80.0 % 


96 


98 


3.8 


90.0 % 


79 


83 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्धकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging Mooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


14 


18 


4.2 


0.0 % 


3 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5 


5.2 


0.0 % 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


+ 


Name of Municipality : -Rajpur 


District : Balrampur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


11 


15 


1.2 


1351pcd 


66 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


20.0 % 


40 


1.5 


24 hours 


20 


20 


1.6 


80.0 % 


97 


100 


1.7 


100,0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


1 


5 


1.9 


90.0 % 


0 


20 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


2 


2.8 


80.0 % 


94 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


70 


72 


3.7 


100 


3.8 


19 


40 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

-100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0,0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


18 


20 


4.2 


0 


5 


5.1 


1 


2 


5.2 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Ramanujganj 


District : Balrampur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


37 


38 


1.2 


1351pcd 


71 


72 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


52 


51 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


95 


97 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


37 


40 


1.9 


90,0 % 


52 


57 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100,0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


1 


2.8 


80.0 % 


81 


84 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


22 


24 


3.7 


80.0 % 


100 


100 


3.8 


90,0 % 


48 


51 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


61 


62 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


5.2 


0.0 % 


2 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 . 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Ratanpur 


District : Bilaspur 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


20 


NIN 


1.2 


1351pcd 


70 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


45 


1.5 


24 hours 


3.0 


3.0 


1.6 


80.0 % 


84 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


27 


30 


1.9 


90.0 % 


59 


64 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जत आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


3 


2.8 


80,0 % 


83 


84 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


24 


26 


3.7 


96 


97 


3,8 


38 


41 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

- 100.0 % 
शहरी ठोस अपषिट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100,0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0 0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


11 


12 


4.2 


0 


0 


5 


5.1 


0 


1 


5.2 


19 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


it 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Risali 


District : Durg 


Municipal Corporation 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


16 


17 


1.2 


1351pcd 


45 


46 


1.3 


100.0 % 


32 


35 


1.4 


20.0 % 


49 


48 


1.5 


24 hours 


10 


1.0 


1.6 


80.0 % 


ND 


80 


1.7 


100 0 % 


ND 


100 


1.8 


100.0 % 


ND 


40 


1.9 


90.0 % 


ND 


50 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


ND 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


ND 


2 


2.8 


80.0 % 


ND 


80 


2.9 


90,0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


ND 


100 


3.2 


ND 


100 


3.3 


ND 


100 


3.4 


NA 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


ND 


35 


3.7 


ND 


80 


3.8 


ND 


50 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100,0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


ND 


10 


4.2 


0 


0 


5 


5.1 


0 


2 


5.2 


0 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public 

Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable . N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 145 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Sahaspur - Lohara 


District : Kabeerdham 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


21 


23 


1.2 


1351pod 


46 


47 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


35 


33 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


87 


90 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


30 


33 


1.9 


90.0 % 


80 


82 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100 0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2 


2.8 


80,0 % 


100 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


B0.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


95 


97 


3.7 


80.0 % 


94 


95 


3.8 


90.0 % 


46 


50 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / ilooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
| एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


16 


17 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


40 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Saja 


District : Bemetara 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


68 


69 


1.2 


1351pcd 


102 


103 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


53 


51 


1.5 


24 hours 


4,0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


85 


88 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


37 


39 


1.9 


90.0 % 


54 


57 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


2.8 


80.0 % 


95 


97 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


34 


36 


3.7 


80.0 % 


98 


99 


3.8 


90.0 % 


70 


74 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / iooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


66 


67 


4.2 


0 0 % 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


0 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Sakti 


District : JanjgirChampa 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


तक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


66 


67 


1.2 


1351pcd 


82 


85 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


39 


38 


1.5 


24 hours 


4.0 


4,0 


1.6 


80 0 % 


B8 


90 


1.7 


100.0 % 


91 


93 


1.8 


100.0 % 


5 


6 


1.9 


90.0 % 


18 


20 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water N ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100,0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


1 


2.8 


80.0 % 


85 


87 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


19 


22 


3.7 


80.0 % 


94 


95 


3.8 


90.0 % 


24 


26 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


50 


51 


4.2 


0.0 % 


6 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


2 


5.2 


0.0 % 


20 


5 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Saragaon 


District : JanjgirChampa 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


10 


1351pod 


62 


1.2 


63 


100.0 % 


NA 


1.3 


NA 


1.4 


20.0 % 


63 


62 


3.5 


24 hours 


1.5 


3.5 


1.6 


80.0 % 


95 


98 


1.7 


100.0 % 


99 


100 


1,8 


100.0 % 


14 


16 


1.9 


90.0 % 


29 


30 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मत जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मत जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


100.0 % 


100 


2.1 


100 


100.0 % 


0 


2.2 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


100.0 % 


NA 


2.4 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


5 


2.8 


80.0 % 


92 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


100.0 % 


100 


3.2 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


20 


23 


80.0 % 


94 


3.7 


98 


3.8 


90.0 % 


54 


56 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोसारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


1 


4.1 


100.0 % 


13 


14 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


0 


6 


100 


100.0 % 


6.1 


100 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Saraipali 


District : Mahasamund 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


57 


58 


1.2 


1351pcd 


78 


79 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


27 


26 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


83 


85 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


25 


28 


1.9 


90.0 % 


52 


56 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2 


3 


2.8 


80.0 % 


90 


93 


+ 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


43 


45 


3.7 


100 


100 


3.8 


35 


39 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
| एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


38 


39 


4.2 


0 


5 


5.1 


0 


1 


5.2 


96 


8 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public 

Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Sarangrah 


District : Raigarh 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


50 


51 


1.2 


1351pcd 


92 


94 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


41 


40 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


95 


96 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


45 


47 


1.9 


90.0 % 


58 


63 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100,0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


90 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80 0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


17 


19 


3.7 


80.0 % 


81 


84 


3.8 


90.0 % 


45 


48 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्धकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging ilooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER - BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100 0 % 


32 


33 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


3 


5.2 


0.0 % 


5 


1 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Sargaon 


District : Mungeli 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


वर्तमान स्थिति 


स्तरांक 


लक्ष्य 2020-21 


2019-20 


1.1 


100.0 % 


70 


72 


1.2 


1351pcd 


81 


B2 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


25 


23 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


100 


100 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


25 


28 


1.9 


90.0 % 


82 


84 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मलजल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क कीसंग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100,0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


2 


2.8 


80.0 % 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


21 


22 


3.7 


80.0 % 


81 


83 


3.8 


90.0 % 


47 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


19 


21 


4.2 


0.0 % 


3 


0 


in 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


12 


0 


6 


6.1 


| Coverage of Water Supply ( 24X7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयो में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Sariya 


District : Raigarh 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


तक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


59 


60 


1.2 


1351pcd 


91 


92 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


20 


19 


1.5 


24 hours 


2,5 


2.5 


1.6 


80.0 % 


94 


95 


1.7 


100.0 % 


81 


100 


1.8 


100.0 % 


19 


24 


1.9 


90.0 % 


69 


73 


N 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 

) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20,0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2 


3 


2.8 


80.0 % 


94 


95 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80 0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


37 


40 


3.7 


80.0 % 


97 


98 


3.8 


90.0 % 


27 


32 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओ का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


16 


17 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


10 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Shivpurcharcha 


District : Koriya 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


32 


1.2 


1351pcd 


70 


72 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


38 


36 


1.5 


24 hours 


4.5 


4.5 


1.6 


80.0 % 


83 


90 


1.7 


100.0 % 


88 


100 


1.8 


100.0 % 


9 


13 


1.9 


90.0 % 


48 


50 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मत जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


86 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


32 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


20 


25 


3.7 


80.0 % 


82 


90 


3.8 


90.0 % 


47 


50 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


48 


50 


4.2 


0.0 % 


3 


5 


5.1 


0.0 % 


5.2 


0.0 % 


3 


2 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100 0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Shivrinarayan 


District : JanjgirChampa 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


21 


23 


1.2 


1351pcd 


75 


77 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


44 


42 


1.5 


24 hours 


3.0 


30 


1.6 


80.0 % 


82 


85 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


33 


35 


1.9 


90.0 % 


64 


66 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


2 


2.8 


80.0 % 


89 


92 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


20 


23 


3.7 


80.0 % 


81 


83 


3.8 


90.0 % 


88 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
| जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


86 


87 


4.2 


0.0 % 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


1 


5.2 


0.0 % 


34 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Simga 


District : Baloda Bazar 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


35 


1.2 


1351pcd 


69 


70 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


27 


26 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


86 


88 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


59 


62 


1.9 


90.0 % 


48 


52 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में तागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


1 


2.8 


80.0 % 


75 


80 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3,5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


30 


33 


3.7 


80.0 % 


86 


3.8 


90.0 % 


43 


46 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


3 


4 


4.2 


0.0 % 


1 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


0 


2 


6 


+ 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Sitapur 


District : Surguja 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


41 


42 


1.2 


1351pcd 


82 


83 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


42 


40 


1.5 


24 hours 


3.0 


3.0 


1.6 


80.0 % 


92 


95 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


27 


30 


1.9 


90.0 % 


31 


40 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage manager 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
| सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


24 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


2 


2.8 


80.0 % 


98 


99 


2.9 


90 0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100 


100 


3.3 


100 


100 


3.4 


100 


100 


3.5 


100 


100 


3.6 


50 


53 


3.7 


99 


100 


3.8 


40 


44 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

80.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

100.0 % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

100.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

80.0 % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

90.0 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

100.0 % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

0.0 % 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 

0.0 % 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


59 


63 


4.2 


0 


0 


5 


5.1 


2 


5.2 


9 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 . 


514 ( 157 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Sukma 


District : Sukma 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


42 


1.2 


1351pcd 


77 


78 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


38 


37 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


82 


84 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


20 


22 


1.9 


90.0 % 


45 


49 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज मे लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


2 


4 


2.8 


80.0 % 


97 


99 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


38 


40 


3.7 


80.0 % 


88 


90 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER'BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नगा 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 


3.8 


90.0 % 


40 


45 


4 


4.1 


100.0 % 


30 


31 


4.2 


0.0 % 


5 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


4 


0 


6 


ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


6.1 


| Coverage of Water Supply ( 24X7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 158 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Surajpur 


District : Surajpur 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


33 


34 


1.2 


1351pcd 


96 


97 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


43 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


97 


98 


1.7 


100.0 % 


88 


100 


1.8 


100.0 % 


12 


15 


1.9 


90.0 % 


42 


50 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मत निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


7 


7 


2.8 


80.0 % 


98 


99 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


60 


63 


3.7 


80.0 % 


98 


100 


3.8 


90.0 % 


26 


35 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


43 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


2 


1 


5.2 


0.0 % 


32 


0 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 159 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Takhatpur 


District : Bilaspur 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


42 


1.2 


135 lpcd 


104 


105 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


50 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


87 


90 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


22 


25 


1.9 


90.0 % 


23 


28 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
| ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20,0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


0 


2.8 


80.0 % 


90 


93 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


10 


14 


3.7 


80.0 % 


100 


100 


3.8 


90.0 % 


48 


52 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


51 


55 


4.2 


0.0 % 


1 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


17 


3 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 160 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -TildaNeora 


District : Raipur 


Nagar Palika 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


51 


52 


1.2 


135 Ipod 


111 


112 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


18 


17 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


82 


84 


1.7 


100.0 % 


97 


100 


1.8 


100.0 % 


17 


19 


1.9 


90.0 % 


47 


50 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मत निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मत जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


4 


5 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90 0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


1 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


19 


21 


3.7 


80.0 % 


98 


3.8 


90.0 % 


64 


65 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


100.0 % 


5 


6 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


2 


5.2 


0.0 % 


23 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 161 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Tumgaon 


District : Mahasamund 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित 

सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


1.2 


1351pcd 


30 


31 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


98 


96 


1.5 


24 hours 


0.0 


0.0 


1.6 


80.0 % 


92 


94 


1.7 


100 0 % 


95 


100 


1.8 


100.0 % 


5 


6 


1.9 


90.0 % 


NA 


NA 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of 

sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100 0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


3 


4 


2.8 


80.0 % 


92 


94 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


49 


50 


3.7 


80.0 % 


100 


100 


3.8 


90.0 % 


36 


40 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में तागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


100.0 % 


10 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


0 


1 


5.2 


0.0 % 


10 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 162 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Tundra 


District : Baloda Bazar 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


16 


18 


1.2 


1351pcd 


37 


40 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


57 


52 


1.5 


24 hours 


6.0 


7.0 


1.6 


80.0 % 


100 


100 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100.0 % 


79 


1.9 


90.0 % 


42 


60 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


1 


3 


2.8 


80.0 % 


82 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100 0 % 


100 


100 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


56 


60 


3.7 


80.0 % 


74 


85 


3.8 


90.0 % 


48 


55 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4 


4.1 


100.0 % 


10 


11 


4.2 


0.0 % 


1 


0 


up 


5.1 


0.0 % 


1 


1 


5.2 


0.0 % 


11 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


514 ( 163 ) 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Utai 


District : Durg 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 


लक्ष्य 2020-21 


2019-20 


1 


1.1 


100.0 % 


36 


37 


1.2 


1351pod 


72 


74 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


22 


21 


1.5 


24 hours 


2.0 


2.0 


1.6 


80.0 % 


89 


91 


1.7 


100.0 % 


67 


100 


1.8 


100.0 % 


30 


33 


1.9 


90.0 % 


41 


45 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


6 


7 


2.8 


80.0 % 


86 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100,0 % 


100 


100 


+ 


3.4 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


85 


3.7 


80.0 % 


97 


99 


3.8 


90.0 % 


24 


27 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


0 


2 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


1 


3 


6 


6.1 


| Coverage of Water Supply ( 24X7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city ; 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


514 ( 164 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 


( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Visrampur 


District : Surajpur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 
2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


25 


26 


1.2 


1351pcd 


57 


58 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


100 


99 


1.5 


24 hours 


4.0 


4.0 


1.6 


80.0 % 


90 


94 


1.7 


100.0 % 


94 


100 


1,8 


100.0 % 


12 


13 


1.9 


90 0 % 


NA 


NA 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 

मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer 

complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100 0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


+ 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


7 


8 


2.8 


80.0 % 


86 


90 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3 


3.1 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100.0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


93 


95 


3.7 


80.0 % 


83 


90 


3.8 


90.0 % 


43 


50 


4 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / ilooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 
जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 
एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) . 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


4.1 


100.0 % 


36 


40 


4.2 


0.0 % 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


1 


5.2 


0.0 % 


1 


6 


6.1 


Coverage of Water Supply ( 24 X 7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW recovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2021 
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( 14 वा वित्त आयोग , भारत सरकार ) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality : -Wadrafnagar 


District : Balrampur 


Nagar Panchayat 


स.क्र . 


प्रस्तावित सूचक 


स्तरांक 


वर्तमान स्थिति 

2019-20 


लक्ष्य 2020-21 


1 


1.1 


100.0 % 


42 


43 


1.2 


1351pod 


100 


101 


1.3 


100.0 % 


NA 


NA 


1.4 


20.0 % 


40 


39 


1.5 


24 hours 


40 


4.0 


1.6 


80.0 % 


82 


85 


1.7 


100.0 % 


100 


100 


1.8 


100 0 % 


28 


30 


1.9 


90.0 % 


82 


83 


2 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water ( NRW ) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुणवत्ता 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT ( SEWERAGE AND SANITATION ) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of sewage network services 
मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.1 


100.0 % 


100 


100 


2.2 


100.0 % 


0 


2.3 


100.0 % 


NA 


NA 


2.4 


100.0 % 


NA 


NA 


2.5 


100.0 % 


NA 


NA 


2.6 


20.0 % 


NA 


NA 


2.7 


100.0 % 


39 


2.8 


80.0 % 


100 


100 


2.9 


90.0 % 


NA 


NA 


3.1 


100.0 % 


100 


100 


3.2 


100.0 % 


100 


100 


3.3 


100.0 % 


100 


100 


80.0 % 


100 


100 


3.5 


100 0 % 


100 


100 


3.6 


100.0 % 


83 


3.7 


80.0 % 


87 


90 


3.8 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंबाई 
Incidence of water logging / flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 

जल - शरीर शोधन और वर्षा जल संचयन 
Water bodies that are rejuvenated in a year ( nos ) 

एक वर्ष में कायाकल्प करने वाले जल निकाय ( नग ) 
Community RWH project completed by city in a year ( nos ) 
एक वर्ष में शहर द्वारा पूरा किया गया सामुदायिक आरडब्ल्यूएच परियोजना ( नग ) 
ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
WATER BODIES REJUVENATION AND RAIN WATER HARVESTING 


90.0 % 


59 


62 


4 


100.0 % 


14 


15 


4.2 


0.0 % 


0 


0 


5 


5.1 


0.0 % 


5.2 


0.0 % 


0 


0 


6 


. 


6.1 


| Coverage of Water Supply ( 24X7 ) in all Public / Community Toilets 
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में ( 24x7 ) जल की उपलब्धता 


100.0 % 


100 


100 


Note : ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City , therefore value of scientific disposal 
of MSW is based on extent of MSW fecovered in a city : 
N.A - Not Applicable , N.D - No Data 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021 . 


